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3 - Monte as planilhas e Calcule. 


Saldo Inicial 5000 ,00 
Debito Luz 90 
Deposito 500 
Debito Água 34 
Cheque Devolvido 80 
Deposito 1000 
Debito Luz 300 
Saque 120 
Debito Fatura Cartão 1200 
Debito Água 50 
Deposito 300 
Saldo Final 


Quantos dias faltam para o casamento dessa noiva? 


Data do Dia Data Do Casamento 


24/8/2010 8/1/2011 


Quantos dias faltam para o pagamento dessa divida? 


Data do Dia Data Do Pagamento 
5/2/2010 5/9/2012 


Quantos dias faltam para o fim desse curso? 


Data do Dia Data Do Fim do 
Curso 
3/2/1998 30/12/2000 
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